FELIKS WOLFF 


BANKIER. 


opatrzony SS. Sakramentami, umarł dnia 24 Lipca 1878 roku o godzinie 4 rano 
po dłuższćj chorobie, w 52 roku życia swego. 


Matka, żona, synowie i rodzina pogrążeni w ciężkim smutku, zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych 
i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok w Piątek dnia 26 b. m. o godzinie 4 po poludniu z domu 
pod L. 82 przy ulicy Grodzkićj wprost na Cmentarz, oraz na 


ŻAŁOBNE NABOŻEŃSTWO 


w Sobotę dnia 27 b. m. o godzinie 10 rano w kościele Archipresbiteryalnym N. Panny Maryi 
odbyć się mające. 


